profesor U. J., kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, b. dyrektor 

Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu, członek PAU i wielu innych 

Towarzystw Naukowych, laureat Państwowej Nagrody Naukowej, 
odznaczony Krzyżem oficerskim orderu Odrodzenia Polski 


zmarł dnia 10 lutegó 1953 r., przeżywszy lat 67. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 14 lutego b.r. o godz. 11 przed poł. 
z kościoła na cmentarzu rakowickim. 


O zgonie nieodżałowanego Kolegi zawiadamia i na smutny obrzęd zaprasza 


Biblioteka Jagiellońska. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie 
857 - 13. II. 1953 - M-4-16196 - 100 druk. - Al, V kdl.. 100 gr. 


